Dr LEON KONRAD MOŚCICKI | 


pierwszy Doktor Rolnictwa w Polsce 


urodzony 5 listopada 1853 r. w Dołęgach, Ziemi Łomżyńskiej, zasnął w Bogu, opatrzony 
św. Sakramentami, po długich a ciężkich cierpieniach, w Krakowie dnia 8 grudnia 1926 r. 


Wyprowadzenie najdroższych zwłok z domu żałoby przy ulicy Sienkiewicza L. 10 nastąpi w piątek dnia 10-go grudnia 
o godzinie 3 po południu wprost na cmentarz do grobu tymczasowego. 
Na smutny ten obrzęd zapraszają w głębokim żalu pozostali żona, brat, siostrzenice, bratanka i bratanek. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 11 b. m. o godzinie 10 rano w kościele akademickim św. Anny. 


ZZM 2 w 


Zakład pogrzebowy „Concerdia* Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 
w Krakowie plac Szczepański L 2 A 


